3077 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


Μ Η I 1 

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1986 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


ΑΡΙΘΜΟ* ΦΥΛΛΟΥ 

314 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕ* ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΧΕΙΧ 

Τροποποίηση των Φ 37~>ΑίΚ/Ί20/Α 23670/1982 (ΦΕΚ 
986/Β/82) ναι Φ 6.47/1/1190/8.8.84 (ΦΕΚ 545/ 
Β'/ί 984) ΐ7.οίνων υπουργικών αποφάσε|ων.1 

Εγ/,ρίοη προσωρινής πρόσληψης προσωπικού στο· Ενιαίο 
ΝΠΔΔ (Α και Γ Νοσοκομβία ΙΚΑ) «ΑΓΙΟΣ ΟΑΓ- 
ΑΟΣ Θεσσαλονίκης», σύμφωνα με τις διατάξεις του 
|Κεφ. Β του Ν. 993/79,· του άρθρου πέμπτου του· Ν 
1408/1983 και του Ν. 1476/1984.2 

Έγκριση πρόσω,ρ-ινής πρόσληψης προσωπικού στο Τζάνειο 
Γενικό Νοσοκομείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ. 

Β του Ν. 993/79, του άρθρου πέμπτου του Ν. 1408/ 
1983 και του Ν. 1476(/84.3 

Κύρωση τακτικών ετησίων πινάκων Υποστρατήγων, Ελληνι¬ 
κοί Αστυνομίας (Γενικών και Ειδικών Καθίηχίόντων) 
που καταρτίσθηκαν α·πό το Ανώτατο Συμβούλιο Ηλληνι- 
κής Αστυνομίας. . .... 4 

Συγκρότηση Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού 
και Π ερώάλλαντος (ΧΟΠ). (αναδημοσίευση).5 

Χ·ι.:ΐηγηση α.τστικής άδειας διάθεσης λυμάτων και ,ακα&λή- 
των του χοιροστασίου του Φωτίου Θαν,ασιά του Κων/νΟυ. 6 

Τροποποίηση του ΟΕΥ της Κοινότητας Φιλοθέης.7 

Χορήγηση, άδειας ιδρόαιεως και λειτουργίας φαρμακείου στη 
Ν'ΐκολαΐΐδία Π ουλή του Σπυρίδωνα στο Αήίμο Ν. Γωνίας 
Αττικής.... 8 

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ιατρού στην Α¬ 
λικη Ιρηγοριαδου του Γεωργίου. για την περιφέρεια του 
I. Σ. Αθηνών.9 

Ανά/ίληση άδε',ας ιδρύσεως και λειτουργίας φιαρμακείου της 
Κ'Γ'ΐαΐκής Θεοδωροπούλαυ—Βαρβαρήγου στο Δήαο Πεύ- 
• κης του Νομού Αττικής.10 

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φυσικοθεραπεύ- 
τριας στην Αθηνά Αποστόλου του Κων/νου, για όλη 
την Επικράτεια. 11 

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος «μαίας στην Α¬ 
σημίνα Ρουχίτσα του Ιωάννη, για όλη την .Επικράτεια. 12 

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ' οδοντιάτρου 
στον Ιωάννη Κίοψολα'μιη του Δημητρίσυ, για τη/ πιείριφ-έ»- 
ρεια του Ο.Σ. Αττικής.13 


Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ιατρού στον 
Παναγιώτη Χαρλαότη του Ευσταθίου, για την περιίφίέ- 
ρεια του Ι.Σ. Αθηνών.. _ 14 

Χορήγηση ^άδειας ιδρύσεως φαρμακείου του φαρμίαΐκοποιού 
Κα,ραγιάννη Αημητρίου του Νικολάου, στο Νομό Αττι- 
**<;. ... . 15 

Χ^'ΐηγηση αδι&ιας λειτουργίας οδοντιατρείου σίτους Ελένη 
Βύζη—ιΜούσουρα και Στέφανο Μούσο’υρα, στο Νομό Ατ- 

ΐ! ^ή?...,16 

Χορήγηση,άδειας λειτουργίας οδοντιατρείου στο Δήμο Ρό¬ 
δου , (οδος 28ης Οκίτωβριου 4), στον οδοντίατρο Εμμα¬ 
νουήλ Γλυνό του Στυλιανού.17 

Συγκρ.ρτηση πρωτοβάθμιας επιτροπής ελέγχου στα/υλισμών 
και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων. ...18 

Χορηγηση αθεΐας ασκήσεως επαγγέλματος ιατρού στηίν ια- 
τρο Αρκάοιανου Αικατερίνη του Διονυσίου, γιια τη|ν πίε,ΐί^ 
φέρεια φυ Ιατρικού Συλλόγου Ζακύνθου. !.10 

Συγκρότηση δευτεροβάθμιας επιτροπής σταυλιαμού ζώων 
και επεξεργασίας ζωικών προϊόντων. ..:.. . .,20 

Συγκρότηση πρωτοβάθμιας επιτροπής σταυλισμού ζώων και 
επεξεργασίας ζωικών προϊόντων. ..211 

Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΚΑΠΗ του Δήμου 
Αρχανών, Ν. Ηρακλείου.22 

Χορήγηση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας Οδοντιαφίείου 
στη, Δουλγεράκη Μαρία του Ζαχαρία, στ,ο Νομό Ηρα¬ 
κλείου.2 ι3 

Χορηγηση αδίειας ιιδ,ρ-ύσεως και λειτουργίας οδοντιατρείου 
στον Καλέντη Βασίλειο του Εμμανουήλ, στο Νομό Ηρα- 
κλε ίου.. . 24 

Ανάκληση άδειος ιδρύσεις φαρμακείου της φαρμίακοποιού 
Σταυρούλας Δήμου—Μπελιβάν,η στο Νομό Ηρακλείου. 25 · 

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μεσίτη αττΦών 
συμβάσεων στον Αθανάσιο Γραφανάκη του Νικολάου, για 
την περιφέρεια του Πρωτοδικείου Βόλου.2ΐ6 

Χορήγηση άδειας ιδρύσεως ικαι λειτουργίας αδαντ ιατ,ρε|ίου 
στην Οδοντίατρο Ευαγγελία Φάππα του Δημητρίου στο, 
Δήμο Βόλου, Νομού Μαγνησίας.27 

Κατάργηση νομικών προσώπων στο Δήαο ΑιτσνώΙρου, Ν. 

Π ιερέας. 28 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 


Αριθ·. ΔΙΔΚ/Φ6.47/173396 (1) 


Τροποποίηση των Φ 3Γ7—ΑΚ/120/Α 23670/1982 (ΦΕΚ 

986/Β/82) κα. Φί6.47/1/1190/8.8.84 (ΦΕΚ 545/ 

Β/1984) κοινών υπουργικών αποφάσιων. 

ΟΙ ΓΠΟΤΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΉΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Κ1Α(Ι ΑΝΙΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 
1232/82, 6) Το άρθρο 18 του Ν. 1476/1984, γ) Της καρ. 
3 του άρθρου 23 του Ν. 1578/85. 

2. Την ΑΕΑΚ/Φ6.47/4/7833 (ΦΕΚ 329/τ. Β729.5. 
1985) κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρ¬ 
νησης και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ειδικές 
Τριμελείς Επιτροπές δευτεροβάθμιας Κριτής για την απο- 
.κατάσταση όσων απολύθηκαν ή εξαναγκάσθηκαν σ® παραί¬ 
τηση κατά την επταετία κλπ.». 

3. Τις αποφάσεις μας Φ37—ΑΚ/120/Α 23670/1982 
(ΦΕΚ 986/τ. Β') και ΔΙΔΚ/Φ6.47/1/1190/8.8.84 
(ΦΕΚ 545/τ. Β'/8.8.84) με τις οποίες έγινε συγκρότηση 
των Ειδικών Τριμελών Επιτροπών δευτεροβάθμιας κρίσης 
(Α και Β με την Γ αντίστοιχα) όπως τροποποιήθηκαν μετα¬ 
γενέστερα. 

4. Το έγγραφο 38/27.3.86 του Προέδρου του Αρείου Πά- 
γου. 

. 5. Την αριθ. Υ63/20.8.85 (ΦΕΚ 496/τ. Β785 απόφα¬ 
ση του Πρωθυπουργοό, αποφασίζουμε: 

Τροποποιούμε τις αποφάσεις μας Φ 37 — ΑΚ/120/Α 
23670/1982 (ΦΕΚ 986/τ. Β') και ΔΜΚ/Φ 6.47/1/ 
1190/8.8.84 (ΦΕΚ 545/τ. Β78.8.84) όπως τροποποιή¬ 
θηκαν μεταγενέστερα και ορίζουμε να μετέχουν σ’ αυτές: 

α) στην Α' Ειδική Τριμελή Επιτροπή δευτεροβάθμια; 
κρίσης ο Αρεοπαγίτης Ευάγγελός Ρίκος ως αναπληρωτής 
του τακτικού μέλους Εμμαν. Βαρδάκη, Αρεοπαγίτη, σε· αντι¬ 
κατάσταση του Αρεοπαγίτη Διηα. Π απαγεωργίού. 

0) στην Β' Ειδική Τριμελή Επιτροπή δευτεροβάθμιας 
κρίσης ο Αρεοπαγίτης. Ευάγγελος Ανδριανός, ως αναπλη- 
ρωτής του τακτικού μέλους Γείωργίου Αντωνόπουλου, Αρεο¬ 
παγίτη, σε αντικατάσταση ” του Αρεοπαγίτη Γεωργίου Παυ- 
λέα και 

γ) στην Γ' Ειδική Τριμελή Επιτροπή δευτεροβάθμιας 
κρίσης ο Αρεοπαγίτης Γεώργιος Σφυρής, ως τακτικό μέλος 
με αναπληρωτή τον Αρεοπαγίτη Παναγ. Π απαδημητρόπου- 
λο, σε αντικατάσταση του Σαμουήλ Σαμουήλ, Αρεοπαγίτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Απριλίου 1986 

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΛΝΑΠΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 


Αριθ. Δ2γ/10529 (2) 


Έγκ,οιση προσωρινής πρόσληψης προσωπικού στίο Ενιαίο 
ΝιΠΔΔ (Α και Γ Νοσοκομεία ΙΚΑ) «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥ¬ 
ΛΟΣ Θεσσαλονίκης», σύμφωνα με τις διαΐάξες του Κι'εφ. 
Β' του Ν. 993/79, του άοθρου πέμπτου του Ν. 14018/ 
1983-και του Ν. 1476/1984. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Έχσνιτας ύπόψη: 

1. Τις διατάξεις: α) Του Κεφ. Β' του Ν. 993/79, 0) 


του άρθρου πέμπτου του Ν. 1498/83, γ) των άοθρων 8 και 
9 του Ν. .1476/84, 

2. Τη 17/20.3.84 πράξη της Τριμελούς Επιτροπής Υ¬ 
πουργών. 

3. Τις απρόβλεπτες και επείγουσες λειτουργικές ανάγκες 
στο Ενιαίο |Ν|ΠΔιΔ (Ά και Γ Νοσοκομεία Ι^ΚΑ) «Αι'ΓΙΟΣ 1 
11 ΑΥΛΟΣ» Θεσ/νίκης. 

4. Το 407//Ϊ24.3.86 έγγραφο του Ενιαίου ΝιΠΔΔ (Α και 
Γ Νοσοκομεία ΙΚΑ) «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Θεσ/νίκης και 
την 4/1 | 1).3.86 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
-Ιδρύματος. 

5. Το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες ανάγκες δεν. μπορούν 
να καλυφθούν από το υφιστάμενο μόνιμο ή με σχέση, εργα¬ 
σίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού της Υπηρεσία ή με από¬ 
σπαση προσωπικού από άλλες δημόσιες Υπηρεσίες. 

7. Την 750/2.8.85 (ΦΕΚ 487/86 τ. Β') απόφαση του 
Υπουργού Γγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την προσωρινή πρόσληψη του παρακάτιο προ¬ 
σωπικού σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις στο Ενιαίο 
ΝΙΙ.ΔίΔ (Αί και Γ Νοσοκομεία Ι©Α) «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 
'Θεσ/νίκης για χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ (8) μήνες για 
την αντιμετώπιση των απροβλέπτων και επειγουσών λειτουρ¬ 
γικών αναγκών, ήτοι: 

1) Ενός (1’) διοικητικού υπαλλήλου του Κλάδου ΑΤ. 

2Ι)ι Ενός (1) υπαλλήλου του Κλάδου ΑΡ Διοίκησης Νο¬ 
σοκομείων. 

3) Δύο (2) υπαλλήλων του Κλάδου ΑΡ Λογιστικού Νο¬ 
σοκομείων. 

4) Έξι (6) διοικητικών υπαλλήλων του Κλάδου ΜΕ. 

5) Μιας (1) Δακτυλογράφαυ του Κλάδου ΜΕ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

'Α&ψα, 14 Απριλίου 1986 

■Με εντολή Υπουργού 
Η Γενική Γραμματέας 
ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΒΡΡΕΛΗ 


Αριθ. Δ2γ/οίκ, 11640 


Έγκριση προσωρινής πρόσληψης στο Τζανειο Γενικό Νοτο- 

κομείο σύμφωνα με τις διδάξεις του Κεφ. Β του Ν. 993/ 

1979, του άρθρου πέμπτου του Ν. 1408/83 και του Ν. 

1476/1984. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του Κεφ. Β' του Ν. 993/79. 

δ) Του άρθρου πέμπτου του Ν. 1408/83. 

γ) Των άρθρων 8 και 9 του Ν. 1476/84. 

2. Την 17/20.3,84 πράξη της Τριμελούς Επιτροπής Υ¬ 
πουργών. - , , 

3. Τις απρόβλεπτες και επείγουσες λειτουργικές ανάγκες 
του Τζάνερου Γενικού Νοσοκομείου Πειραιώς (Κλινική Α- 

ντωνάκου). , , ΧΤ 1 

4. Το 13461/11.12.85 έγγραφο του Τζανειου Γενικού Νο¬ 
σοκομείου Πειραιώς καθώς και την 351/17.12.85 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. 

5. Το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες ανάγκες, δεν μπορούν 
να καλυφθούν από το υφιστάμενο μόνιμο ή με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου προσωπικό ηης Υπηρεσίας η με Ιάποσπαί- 
ση προσωπικού από άλλες δημόσιες υπηρεσίες!. 

6. Την 750/2.8.85 (ΦΕΚ 487/7.8.85 τ. Β',) απόφαση 
του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί¬ 
σεων, αποφασίζουμε: 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Εγκρίνουμε την προσωρινή πρόσληψη .του παρακάτω προ¬ 
σωπικού σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις στο Ιζάνει ο 
Γενικό Νοσοκομείο Πειραιώς για την αντιμετώπιση των α¬ 
προβλέπτων και επειγόντων λειτουργικών αναγκών τον Πα¬ 
ραρτήματος τον Ιδρύματος ((Κλινική Αντωνάκαυ) για χρονικό 
διάστημα μέχρι οκτώ (8) μήνες, ήτοι: 

1. Αώο (2) Διοικητικών επάλληλων τον Κλάδου ΑΤ. 

2. Δύο (2) Διοικητιικών υπαλλήλων τον Κλάδον ΑΡ. 

3. Έξι (6) Διοικητικών υπαλλήλων τον Κλάδον ΜΕ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κν- 
δερνήσεως. 

Αθήνα, 10 Απρίλιον 1986 

Με εντολή Υπουργού 
Η Γενική Γραμματέας 

ΕΤΔΟΚΙΑ ΣΕΡΡΕΛΗ 


Αριθ. 6003/13/94 —·χ 


Κύρωση τακτικών ετήσιων πινάκων Υποστρατήγων Ελληνι- 
κης Αστυνομίας (Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων) που 
καταρτίσθηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο Ελληνικής Α¬ 
στυνομίας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΕΕΩΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όρ¬ 
γανα».. 

2. Το Πρ. Δ/γμα 137/1986 (ΦΕΚ Α' 51/24.4.86) 
«Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης 
σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης». 

3. Τα αρθρ* 45 και 46 τοψ' Ν. 1481/1984 «Οργανισμός 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης». 

4. Τα άρθρα 3 και 8 του Ν. 1234/1982 «Ρύθμιση δεμά¬ 
των του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας». 

5. Το Πρ. Δ/γμα 726 από 31.7.80 (ΦΕΚ Α' 182/9.8. 
1980) «περί εκδόσεως υπουργικών αποφάσεων επί θεμάτων 
α^μοδιότητος του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ρυθμιζομένων 
δι’ ατομικού χαρακτήρος Πρ. Δ/των», αποφασίζουμε: 

Κυρώνουμε τους κατωτέρω τακτικούς ετήσιους πίνακες έ¬ 
τους 1986—1987 που καταρτίστηκαν από το Ανώτατο Συμ¬ 
βούλιο Ελληνικής Αστυνομίας με το 1/1986 πρακτικό του: 

*· Υποστρατήγων Γενικών Καθηκόντων Ελληνικής Αστυ¬ 
νομίας που κρίθηκαν διατηρητέοι. 

β. Υποστράτηγων Ειδικών Καθηκόντων (Υγειονομικού) 
Ελληνικής Αστυνομίας που κρίθηκαν διατηρητέοι. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
δερνήσεως. 


.Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους .και άλλες δια¬ 
τάξεις» (ΦΙΕΚ 65/Α). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 146 του Π.Δ. 910/77 «πε¬ 
ρί Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων» (ΦΒά 
305/ίΑ), σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Ν'. 1032/80 «περί 
συστάσεως Υίπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλ¬ 
λοντος» (ΦιΕΚ 57/Α). 

4. Την 75724/1151/1983 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Προεδρίας και ΧΟΠ «Κωδικοποίηση, τροποποίηση και συ¬ 
μπλήρωση των συλλογικών οργάνων γνωμοδοτικής και απο¬ 
φασιστικής αρμοδιότητας του ΥΧΟΓΙ σε ηνιαίρ κείμενο» 
(ΦΕΚ 767/Β/83), καθώς και την 28112/1350/1985 τιριο- 
ποποίηση της ανωτέρω. 

5. Την 53499/650/1985 απόφαση του Υπουργού ΠΕ. 
ΧΩ.ΔΕ. «[Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα 
κλπ.» (ΦΕΚ 496/Β/85) αποφασίζουμε: 

1. Συγκροτούμε το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας Οι¬ 
κισμού και Περιβάλλοντος το οποίο αποτελείται από τους 
παρακάτω: 

α) Ελένη Γούλιου αρχ/να με 2ο β.. με αναπληοώτοιά της 
τη Βασιλική Γρύλλη, αρχ/να με 2ο β. 

β) Φανή Αναιρούση αρχ/να με 2αδ. με αναπληρώτρ:ά της 
την Αλεξάνδρα Βαϊνά αρχ/να με 2ο6. 

γ) Αγγείλική Σαβδίδου, αρχ/να με 2ο 6., με αναπλήρώτριιά 
της την Παρθένα Καρασαδδίδου, αρχ/να με 3ο 6. 

δ) Νικόλαο Δεσύλλα. αρχ/να εκπρόσωποι του Τεχνικού 
.Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) με αναπληρωτή ηαυ το 
Σπόρο Παπαδόπουλο α.ρχ/να μηχ/κό. 

«■')■ Ελένη Αγγελοπούλου αρχ/να με 2οδ εκπρόσωπο της 
Γενική; Γραμματείας Δημοσίων Έογων με αναπληιρώτρ;ά 
της την Ευανθία Γιαννοπούλου—Τάρκα αρχ/να με 2αδ στη 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ/τος Πειραιά. 

στ) Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον Επαμεινώνδα 
Μπακάλη διοικητικό με 5ο 6. με ανοητληρώτριά τθυ τίη Μαγ- 
,ίαληνή Αΐδαλιώτου του κλάδου ΑΤ7 με 5αδ. 

ζ) Πρόεδρο του Συμβουλίου ορίζουμε την αρχαιότερη υπάλ¬ 
ληλο Φανή Αναιρούση αρχ/να με # 2θβ. 

2. Η θητεία του Κεντρικού Συμβουλίου ΧΟΠ λήγει στισ 
31.12.87. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσε'ως. 

Αθήνα. 9 Ιανουάριου 1986 

Ο Γενικός Γρααιαατεας 
ΑΛ. ΠΑΝΤΑ7.ΗΕ 


* Αναδημοσιεύεται, επειδή δημοσιεύτηκε, εσφαλαένα στο 

3/10.1.1986 ΦΕΚ τ. Β'. 


Αθήνα, 28 Απριλίου 1986 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΠΝΗΧ ΔΡΟΣΟΓΙΛΝΝΗΣ 


Αριθ. 393/9 


(5) 


Συγκρότηση Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού 
και Περιβάλλοντος (ΧΟ,Π) (αναδημοσίευση). 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
'ίΕχοντας υπόψη: 


1- Τ,ις διατάξεις. του Ν. 1232/82 «επαναφορά σε ισχύ 
Χ1αι συμπλήρωση των διατάξεων του Ν δ’ 
4352/64 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 22/Α) 


2. Τις διατάξεις 
την πολυαπασ/άληση 
πολαδών στο δημόσιο 


του Ν. 1256/82 «για την πολυθεσία, 
και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου α- 
τομεα. καθώς και για Ελεγκτικό 


Αίρ.ιθ·. ΑΜ: 43 (6) 

Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης λυμάτων και αποβλή¬ 
των ταυ χοιροστασίου του Φωτίου Θανατιά του Κων/νου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΊ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν.3200/55 «περί διοικητικής απο¬ 
κέντρωσης», 

2) Την Υγείαν, διάταξη Ε1δ/221/65 όπως τροποποιή¬ 
θηκε και συμπληρώθηκε. 

3) Τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι εγ.κρίθηχε η μελέτη 
διάθεσης των λυμάτων και αποβλήτων. 

4) Το πρακτικό ελέγ·χου κατασκευής των πραβλεπομένων 
από τη μελέτη ήργων. 

5) Την αριθ. ΑΜ οίκ.292/1.8.1986 απόφαση χορήγησης 
προσωρινής άδειας. 

6) Την από 31.1.1986 αίτηση του Φωτίου Θανασιά του 
Κων/νοο. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕίϊΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


7) Το από 10 Μαρτίου 1986 πρακτική ικανοποιητικής α¬ 
πόδοσης των έργων κατά το χρόνο ισχύος της χορηγηθεί- 
σας προσωιρινής άδειας, αποφασίζουμε: 

Χορηγούμε οριστική άδέια διάθεσης λυμάτων και αποβλή¬ 
των του χοιροστασίου του Φωτίου θανασιά του Κων/νου που 
βρίσκεται στη θέση «ΓΚΙΟΑΙΑ» της Κοινότητας Αμπελα- 
κίου—Βάλτου με τους πιο κάτω όρους: 

1) Η επεξεργασία και η διάθεση των λυμάτων και απο¬ 
βλήτων θα γίνεται σύμφωνα μιε την εγκεκριμένη μελέτη ·;κ'αι 
τυχόν υποδείξεις το)ν αρμοδίων- υπηρεσιών. 

2) Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να διευκολύνει- τις αρμόδιες 
υπηρεσίες στο έργο του ελέγχου και να -πφαίκολο'υθε ί τη λει¬ 
τουργία των εγκαταστάσεΐων. 

3) Ο έλιεγίχος των ανωτέρω ανατίθεται στη Δ/νση Υγιει¬ 
νής- 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κύ¬ 
βε ρνήσεως. 

Μεσολόγγι, 9 Απριλίου 1986 
Ο Νομάρχης 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝίΝΑΚΟΥΛΙΑΣ 


Αριθ. 9062 (7) 


Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Κοινότητας Φιλοθέης. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ Δ/ΜΛ,ΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1188/81 περί κύρωσε ως του Κω¬ 
δικός περί καταστάσεως προσωπικού Ο.Τ,ιΑ. 

2. Το 11563/4.7.1985 έγγραφο του Νομαρχιακού Δ/τος 
Ανατολικής Αττικής, με τη οποίο παρέχεται η έγκριση για 
την τροποποίηση του Ο.Β.Τ. της Κοινότητας Φιλοθέης. 

3. Την Ιι/ 1'3.2.19Θ6 σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσια¬ 
κού φακέλου του άρθρου 5 του Ν. 1188/81. 

4. Τα στοιχεία του οικείου φακέλου, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την 133/1985 απόφαση του Κοινοτικού Συμ¬ 
βουλίου Φιλοθέης που -αφορά στην τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. 
της ανωτέρω Κοινότητας με σκοπό τη δημιουργία μιας θέσης 
Κλοΐου ΑΤ με βαθμό 8ο —6ο καί την κατάργηση μιας 
θέσης Κλάδου ΜΕ1'4 Ελεγκτών Εσόδων — Εξόδων ΟΤΑ. 
με βαθμό 10ο—6ο. 

Μετά την -ανωτέρω τροποποίηση ο Ο.Ε.Υ. της -Κοινότητας 
Φιλοθέης ως προς το Διοικητικό Προσωπικό έχει ως ακο¬ 
λούθως: 

Γ. Κλάδος. ΑΤΙ Διοικητικού: 

Μία (1) θέση με βαθμό 8α—6ο. 

2. Κλάδος ΜΕ!1 Διοικητικού, 

Μία (1) θέση με βαθμό 5ο—4ο. 

Εννβά (9) θέσεις με βαθμό 10ο—6ο. -- 

3. Κλάδος ΜΕ14 Ελεγκτών Εσόδων—Εξόδων ΟΤΑ. 

Μία (ιΐ) θέση με βαθμό 10ο—6ο. 

4. Κλάδος ΜΕ1Θ Εισπιριαικτόρ^ν. 

Μία (1 ! ) θέίση με- βαθμό 10ο—6ο. 

5. Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων—-Θυρωρών Γενικών Καθηκίό- 
ντων. 

Μία (1) θέση με βαθμό 12ο—7ο. 

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει ο Οργανισμός .Εσωτερικής 
Υπηρεσίας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

Αγία Παρασκευή. 2 Απριλίου 1986 
Ο Νοζλάρχτ^ζ 

ΗΡΑΚΛΗΣ Π Α Π ΑΔΟ ΠϋΥΙΛίΟΙΣ 


(Αριθ. 11042 (8) 


Χορήγηση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου στη 
Νικολάΐδα Ποολή του Σπυρίδωνα, στο Δήμο Ν. Ιωνίας, 
Αττικής. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΙΑΜ/ΤΟΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Με την 11042/14.4.86 απόφαση του Νομάρχη Δ/τος 

Ανατ. Αττικής, που εκδόθηκε σύυ.φωνα με τις διατάξεις 

Ν. 5607/32, Α.Ν. 517/68, του άρ. 16 το» Α.Ν. <Γ2/46 
και Ν. 328/76 χορηγήθηκε άδεια ιδρύσεως φαρμακείου στη 
φαρμακοποιό Νικολαΐδα Ποολή το» Σπυρίδωνα «το Δήμο Ν. 
Ιωνίας Αττικής. 

Αγία Παρασκευή, 14 Απριλίου 1986 

Με εντολή Νομάρχη 
Η Διευθύντρια 
ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΤΖΩΚ1Α 


Αριθ,. 10801 (9) 


Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ιατρού στην Αλί¬ 
κη Γρηγοριάδου του Γεωργίου για την περιφέρεια του Ι.Σ. 

Αθηνών. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΙΑΜ/ΤΟίΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Με τη ΙΟβΟΙ/ΙΙΆ,ββ απόφαση του Νομάρχη Διαμ/τος 
Ανατ. Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι-ατάθεις 
του Α.Ν. 1565/39 (άρθρ. 1, 2 και 3) και των ΝΔ. 67/68, 
127/74 καθώς και του Ν. 1193/81 άρθρ. 21 παρ. 2, χο¬ 
ρηγήθηκε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ιατρού στην Αλίκη 
Γρηγοριάδου του Γεωργίου για την περιφέρεια του I. Σ. Αθη¬ 
νών. 

Αγία Παρασκευή, 11 Απριλίου 1986 

Με εντολή Νομάρχη 
Η Διευθύντρια 
ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ 


Αριθ! 10765 (10) 


Ανάκληση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου της 

Κυριακής Θεοδωροποϋλου — Βαρβαρήγου στο Δήμο Πεΰ- 
κης του Νομού Αττικής. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΙΑΜ/ΤΟΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Με τη 10765/14.4.86 απόφαση του Νομάρχη Διαμ/τος 

Ανατ. Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 5607/32, το Ν..Δ. 532/70 και το Ν.Δ. 1147/72, ανα- 

κλήθηκε η άδεια ιδρύσεως του φαρμακείου στη φαρμακοποιό 
Κυριακή Θεοδωροπούλου — Βαρβαρήγου στο Δήμο ΪΙεύ- 
κης του Νομού Αττικής, η οποία είχε χορηγηθεί με την αριθ. 
Ε6Β/19894/12.12.61 του πρώην ΥπουργείουΙ Κοιν. Πρό¬ 
νοιας, λόγω συνταξι-οδότησής της. 

Αγία Παρασκευή 14 Απριλίου 1986 

Με εντολή Νομάρχη 
Η Διευθύντρια 
ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ 


Αριθ. 10658 (1,1) 


Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φυσικοθεραπεό- 
τριας στην Αθηνά Αποστόλου 1 του Κων/νου, για όλη την 
Επικράτεια. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ! ΔΙΑΜ/ΤΟΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Με τη 1,0658/10.4.1986 απόφαση του Νομάρχη Δ/ματος 
Ανατ. Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.Δ. 775/70 άρθρ. 1, 12, 13 παρ. 2 και άρθ. 17 παρ. 1, ι 
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του Ν.Δ, 1147/72 και των Ν. 167/75 άρθρο 1 και Ν. 576/ 
1977 περί οργανώσεως των ΚΑΤΕΕ, χορηγήθηκε άδεια α- 
σκήσεως επαγγέλματος φυσικοθεραπεύτριας στην Αθηνά Α¬ 
ποστόλου! του Κων/νου, για όλη την Επικράτεια. 

Αγία Παρασκευή, 10 Απριλίου 1986 

Μβ εντολή Νομάρχη 
Η Διευθύντρια 
ΕΛίΕΝΗ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ 


Αριθ. 10187 . (12) 


Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μαίας στην Αση¬ 
μίνα Ρουχίτσα του Ιωάννη, για όλη την Επικράτεια. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΙΑΜ/ΤΟΣΙ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Με τη 10187/10.4.1986 απόφαση του Νομάρχη Δ/ματος 
Ανατ. Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα υ,ε τις διατάξεις 
του Ν. 2093/53, των Ν.Δ. 67/68. 127/74 άρθρα 6 καθώς 
και το Ν. 1193/83 άρθρο 21 παρ. 1, χορηγήθηκε άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος μαίας στην Ασημίνα Ρουχίτσα του 
Ιωάννη για όλη την Επικράτεια. 

Αγία Παρασκευή, 10 Απριλίου 1986 

Με εντολή Νομάρχη 
Η Διειυθ : ύντοια 
ΕΛΙΕΝΗ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ 


Αριθ. 10032 * (13) 


Χορήγηση άδειας ασκήσειως επαγγέλματος οδοντιάτρου στον 
Ιωάννη Κο’ψολαίμη του Δημητρίου, για την περιφέρεια του 
Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Μΐε τη 10032/10.4.86 απόφαση τιυ Νομάρχη Διαμ. Ανα¬ 
τολικής Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξει; 
του Α.Ν. 1565/39 (άρθρ. 1. 2 και 3). και των Ν.Δ. 67/6δ’. 
127/74 καθώς και του από 22/4—4/5/39 Β. Δ/τος, χο¬ 
ρηγήθηκε άδεια ασκήσεις επαγγέλματος οδοντιάτρου στον 
Ιωάννη Κοψολαίμη του Δημητρίου. για την περιφέρεια του 
Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής. 

Αγ. Παρασκευή. 10 Απριλίου 1986 

Με εντολή Νομάρχη 
Η Διευθύντρια 
ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ 


Αριθ. 10454 (14) 


Χορήγηση άδειας ασκήσρως επαγγέλματος ιατρού στον Πα¬ 
ναγιώτη Χαρλαύτη του Ευσταθίου, για την περιφέρεια του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Με τη 10454/10.4.86 απόφαση του Νομάρχη Διαμ. Ανα¬ 
τολικής Αττικής^, που εκδόθηκε σύμεωνα με τις διατάξεις 
του Α-Ν. 1565/39 (άρθρ. 1.2 και 3) και. των Ν.Δ. 67/68, 
.127/74 καθώς και του Ν. 1193/81 άρθρ. 21 παρ. 2 και 
τι,ς 75/362 75/363 οδηγίες της Ε01Κ. χορηγήθηκε άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος ιατρού στον Παναγιώτη Χαρλαύτη 
του Ευσταθίου, για την περιφέρεια· του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών. 

Αγ. Παρασκευή. 10 Απριλίου 1986 

Με εντολή, Νομάρχη 
Η Διευθύντρια 
ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ 


Αριθ. Α4/8562 


Χίρη,γηση ,αίδειας ιδρυσείως φαρμακείου του φαρμακοποιού 
Δημητρίου Καοαγιάνν,η του Νικολάου, στο Νομό Αττικής, 
Διαμ. Δυτικής Αττικής 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ 

ΔΙΑΜΕΡΊΣΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Με την Α4/8ο62/1 ι 5.4.86 απόφαση του προϊσταμένου 
Υγιεινής Διαμ. Δυτ. Αττικής, που εκΐόθηκε σύκφωνα με τις 
διατάξεις των Ν. 5607/32, Α.Ν. 972/46, Ν.Δ 363/41 
Ν. 328/76, Β,Δ. 707/70. Β.Δ. 197/72, χορηγήθηκε άδεια 
:ιδ'ρυσεω.ς φαρμακείου του φαρμ/ποιου Δημητρίου Καραγιάννη 
του Νικολάου, στο Δήμο Ν. Λιοσίων του Νομού Αττικής. 
Διαμ. Δυτικής 1 Αττικής, 

Αιγάλεω 15 Απριλίου 1986 

Με εντολή Νοαάρχη 
Ο Διευθυντής 
Μ. ΚΟΚΟΛ.4ΚΗΣ 


Αριθ, ΥΓ 179926 (16) 

Χορήγηση άδειας λειτουργίας οδοντιατρείου στους Ελένη 
Βύζη—Μούσουρα και Στέφανο Μούσουρα. στο Νοτυυό Αττι¬ 
κής. Δίαν. Πειραιά. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 1 ΠΕΙΡΑΙΑ 
Με την ΥΓ/179'925/16.4.86 απόφαση του 1 Δ/ντού Υγιει¬ 
νής Διαμ. Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τι,ς διατάξεις 
"ίων Β.Δ. 401/62, 521/63 και 4085/5.6.84 κοινή απόφαση 
του Νομάρχη Αττικής και Νομάρχη Διαμ. Πειραιά, χορη¬ 
γήθηκε άδεια λειτουργίας οδοντιατρείου στους Ελένη Βύ¬ 
ζη—Μούσουρα σύζ. Στεφάνου και Στέφανο Μούσουρα του Πα¬ 
ναγιώτη, οδοντίατρους, στον Πειραιά Λεωφ. II Μεραρχίας 
αριθ. 17 (Ε' ό,ρ&φος). του Νομού Αττικής Διαμ. Πειραιά. 

Πειραιάς, 16 Απριλίου 1986 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντής 
Ν1ΙΚ. ΤΣΓΑΝΤΒΣ 


Αριθ. 2499 (17) 


Χορήγηση άδειας λειτουργίας οδοντιατρείου στον οδοντίατρο 
Βχμανουήλ Γλυνό του Στυλιανού, στο Δήμο Ρόδου 1 (οδός 
28ης Οκτωβρίου αριθ, 4). 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Μιε. τη 2499/7.4.1986 απόφαση του Νομάρχη Δωδεκανή- 
σου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 451/1962 
Β.Δ., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, μεταγενέστε¬ 
ρα, σε συνδυασμό με το 707/79 Β.Δ., χαρηγήθήκ® στον επι¬ 
στήμονα οδοντίατρο Εμμανουήλ Γλυνό του Στυλιανού άδέια 
λειτουργίας οδοντιατρείου στο Δήμο Ρόδου (οδός 28ης Οκτω¬ 
βρίου αριθ, 4) Ν. Δωδεκάνησου. 

Ρόδος. 7 Απριλίου 1986 
Ο Τ-ο 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ 

■ ■■ » - 

Αριθ. ΤΥ 81 (18) 


Συγκρότηση πρωτοβάθμιας επιτροπής ελέγχου σταυλισμώ·. 
και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόν ιων, 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής απο¬ 
κέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα 
Ν.Δ, 582/70 και 707/70. 



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2. Το άρδρο 1:5 τον Ν. 1579/85 «περί ρυδμίσεων για 
Ό’ν εφαρμογή και ανάπτυξη του Βδνικου Συστήματος ϊ- 
γείας και άλλων διατάξεων». 

3. Το αριδ. ΑΙβ/οικ. 297/13.1.86 τέλεξ ,του Υπουργείου 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσει»;, αποφασί- 
ζοϋμ,ε; 

I. Συγκροτούμε πρωτοβάθμια επιτροπή ελέγχω σταυλι- 
σμών και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων, όπως 
προβλέπεται από το σχετ. (2) Νόμο και ορίζουμε τους πα¬ 
ρακάτω : , 

1. Την Κοτσοβόλου Ουρανία, Επόπτρια Δημοσιάς Υγείας 
του Τμ. Υγιεινής Ζακύνθου με αναπληρωτή τον Τσάκο Γε¬ 
ώργιο, Επόπτη Δημόσιας Υγείας επίσης. 

2. Τον Ευδυμίοο Κ(ων/νο, κτηνίατρο με 6ο βαδμό του Νο- 
μοκτηνιατρίου Ζακύνθου, με ανάπληρωτή τον Τσωίνη Ευστά¬ 
θιο, κτηνίατρο με 7ο βοτδμδ. 

3. Την Τσαγγαλά Ευαγγελία, γεωπόνο με 7ο βαδμό ψ?ς 
Δ/νάης Γεωργίας Ζακύνθου, με αναπληρωτή το Λάπ* Νι¬ 
κόλαο, γεωπόνο με 7ο βαδμό. 

4. Τον Πλέσσα Σπόρο, περιβαλλοντολόγο του Τμήματος 
Πολεοδομίας Ζακύνθου, με αναπληρωτή το Νικολάίδη Γιάν¬ 
νη, μηχανολόγο του Τμ. Πολεοδομίας. 

5. Έναν αξιωματικό ή υπαξιωματικό της αστυνομικής 
,αρχής, -που δα ιδρυθεί και δα λειτουργήσει η επιχείρηση, 
που δα ορίζεται κατά περίπτωση. 

6. Ένα δημοτ/κό ή κοινοτικ.ό σύμβουλο της περιοχής, πο'υ 
δα ιδρυθεί και -5α λειτουργήσει η επιχείρηση, που δα ορί¬ 
ζεται κατά περίπτωση. 

7. Έναν εκπρόσωπο των οργανώσεων των επιχειρήσεων, 
που πρόκειται να ιίρυδούν, που δα ορίζεται κατά περίπτωση. 

II, Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Ευδνμιου Κων/ 
νΟς, κτηνίατρος του Νομοκτηνιατρείον Ζακύνδου. 

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται ο Μουγκοπετρος Νι¬ 
κόλαος, Επόπτης Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Υγιεινής 
Ζακύνθου. 

III. Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος και η. γνωμοδό- 
'τιηση σε δέματα σταυλισμού και ίδρυση και λειτουργά κτη- 
νστροφικών ή πτηνοτροφικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων 
επεξεργασίας ζωικών προϊόντων, σύμφωνά με τις διατάξεις 
του Α.Ν'. 2540/1940 καΐι ηις υγειονομικές διατάξεις, που 
ισχύουν κάδε φορά. Μετά από κάδε γνωμοδότηση, η επιτρο¬ 
πή δά συντάσσει πρακτικό, που δα το υποβάλει στην αρμόδια 
Υγειονομική Υπηρεσία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευδεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

ΖΙάκυνδος, 20 Μαρτίου 1986 

Η Νομάρχης 

ΕΥΦΗ Δ. ΜΗΤΩΣΗ 


Αριδ. 555 (1^) 


Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ιατρού στη; ια¬ 
τρό Αρκαδιανοό Αικατερίνη τοιυ Διονυσίου, για την περι¬ 
φέρεια του Ιατρικού Συλλόγου Ζακύνδου. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ! 

Με την 555/8.4.1986 απόφαση της Νομάρχου Ζακΰν- 
δον, πιου εκδόδηκε σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ΑΝ. 
1565/39, 6) του Ν.Δ. 67/68 και γ) Οδηγίες 75/362^ 
ΕΟΚ, χορηγήδηκε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ιατρού, 
στην Αρκαδιανοό Αικατερίνη του Διονυσίου, για την περιφέ¬ 
ρεια του Ιατρικού Συλλόγου Ζακυνδου. 

Ζάκυνδος, 8 Απριλίου 1986 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Προϊστάμενος κ.α,α. 

Π. ΜΑΡΓΑΡΗ 


Αριδ. ΙΑ. 2822 (20) 


Συγκρότηση Δευτεροβάδμιας επιτροπής σταυλισμού ζώων και 
επεξεργασίας ζωικών προϊόντων. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Νόμο 1579/85 (ΦΕΚ 217/23.12.85 τ. Α') {«πε¬ 
ρί του Βδνιν.ού συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις». 

2. Το άρδιρο 15 του προαναφερδέντος νόμου, που αναφέ- 
ρε,'τα! στον έλεγχο σταυλισμών και επιχειρήσεων επεξεργα¬ 
σίας ζωικών προϊόντων. 

3. Το Α1'ν!751/24.1.1986 έγγραφο του Υπουργείου Υ¬ 
γείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε: 

Συγκροτούμε Δευτεροβάδμια Επιτροπή επιχειρήσεων σταυ- 
λισμοό ζώων και επεξεργασίας ζωικών προϊόντων, αποτελου- 
μένη από: 

1. Την Καλαντζοπούλου Αγγελική Ιατρό με 2ο δαδμό. 
Προϊστάμενη του Τμήματος Υγιεινής της Νομαρχίας Η¬ 
λείας, με αναπληρωτή τον Αηδή; η Γεώργιο αγροτικό γιατρό, 
ως Πρόεδρο. 

2. Τον Καραμπάτσο Παναγιώτη Κτηνίατρο με δαδμό 2ο. 
Προϊστάμενο της Δ/νσης Κτηνιατρικής Ν. Ηλείας με ανα¬ 
πληρωτή τον κτηνίατρο Παπαδόπουλο Κων/νο με δαδμό 4ο 
της ίδιας Υπηρεσίας. 

3. Τον Κίτσο Θεόδωρο Γεωπόνο με βαδμό 2ο. Δ/ντη της 
Δ/νσης Γεωργίας Ηλείας και αναπληρωτή τον Γεωπόνο 
Δημίακόσίουλο Γρηγόριο ·με βαδμό 3ο της ίδιας υπηρεσίας. 

4. Τον Κανελλύπουλο Βασίλη πολ/ικό Μηχ/ικο με βαδμό 
6ο. Προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας με αναπληρω¬ 
τή τον Αποστολόπουλο Δημήτριο Πολ/ικο Μηχ/κο με βαδμό 
6ο της ίδιας υπηρεσίας. 

5. Τον Σκαρπαδιώτη Ηλία Αστυνόμο Α, με αναπληρωτή 
το Βουτσά Ηλία. Αστυνόμο Α' της Αστυνομικής Δ/νσιης Η¬ 
λείας. 

6. Από Τ|θν εικάσίτοτε Δήμαρχο ή Πρόεδρο ή ψ νομτμΟ 
αναπληρωτή τούτων, της περιοχής που δα ιδρυδει και δα 
λειτουργήσει η Επιχιείρηιση. 

7. Από τον εκάστοτε Πρόεδρο των Οργανώσεων των επι¬ 
χειρήσεων (συνεταιρισμών ή Συλλόγων της περιοχής,). 

Γραμματέα της Β/δμίου Επιτροπής ορίζεται η επόπτρια 
Δημ. Υγείας Αν. Παπίρη του Τμ. Υγιεινής του Ν. Ηλείας 
με αναπληρωτή το Γραμματέα 'της Α/δμιας ίδοαις ιΕπιησο- 
πής Λεωνίδα Κοταομιίτη. 

Έργο της Β/δμιας Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση σε 
δέματα προσφυγών των ενδιαφερομένων κατά των Α/δμιων 
αποφάσεων. Η Β/δμιος Επιτροπή επίσης γνωμοδοτει για την 
απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος ή επιδεύματος στις πε¬ 
ριπτώσεις που κινδυνεύει η Δημ. Υγεία, σύμφωνα μ$ τις δια¬ 
τάξεις του Α.Ν. 2520/1940 και τις Υγειονομικές .διατά¬ 
ξεις που ισχύουν κάδε φορά. 

Η Επιτροπή για κάδε περίπτωση γνωμοδότησης συντάσσει 
και υποβάλλει πρακτικό στο Νομάρχη. ( 

Η απόφαση αυτή να δημοΐσιευδεί στην Εφημερίδα της Κυ- 

βερνήσεως. 

Πύργος, 27 Μαρτίου 1986 

Ο Νομάρχης κ.α,ια. 

ΤΡ. ΠΑΝΙΤΣΑΣ 

Αριδ. ΙΑ, 2821 ( 21 ) 

Συγκρότηση Πρ.ωτοβάδμιας Επιτοοπής Σταυλισμού ζώων και 
επεξεργασίας ζωικών προϊόντων. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 
Έχοντας 1 υπόψη: 

1. Το Νόμο 1679/85 (ΦΕΚ 217/23.12.85 τ. Α') «περί 
■του Εδνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις». 



3083 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2. Το άρθρο 15 του προαναφερθεντος νομού, που αναφερε- 
τα-ι στον έλεγχο σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας 
ζωικών προϊόντων. 

3. Το ΑΙβ/751/24.1.86 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων Δ/ν-ση> Δημ. Υγιεινής. 

4. Το 1 26/6.2.86 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, Πρό¬ 
νοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε: 

Συγκροτού-μΙε Α/θ-μια Επιτροπή Επιχειοήσεων σταυλισμοό 
ζώων και επεξεργασίας ζωικών προϊόντων, που αποτελείται 
από τους κατωτέρω: 

1) Τον Επόπτη Δημόσιας Υγείας Ιωάννη Ζέρβα, με βαθμέ 
4ο, ως τακτικό μέλος. αναπληρούαενο από τον επόπτη) Δημ.. 
Υγείας Ηλία Πετρόπουλο του Τμήματος Υγιεινής της Ν. 
Ηλείας. 

2) Τον κτηνίατρο IIαπαιϊόπουλο Κων/νο με βαθμό 4ο. 
ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κτηνίατρο Αναστάσιο 
,Μ'παχοΰρο με βαθμό 4ο. της Δ/νσεως Κτηνιατρικής της Ν. 
Ηλείας. 


Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται ο ε’πόπτης δημοσίας 
..«γειας Λεωνίδας Κοτσομίτης με αναπληρωτή του τον Ιωάν¬ 
νη Χρυσικάπουλοι. του Τμήματος Υγιεινής Ν. Ηλείας. 

Έργο της πιο πάνω πρωτοβάθμιας επιτροπής είναι ο 
έλεγχος και η γνωμοδότηση σε θέματα σταυλισμοό και ίδρυ¬ 
σης και λειτουργίας κτηνοτρ-οφικών ή πτηνοτροφικών επιχει¬ 
ρήσεων ή επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 2520/1Θ40 και τις υγειον. 
διατάξεις που ισχύουν κάθ 1 * φορά. Η επιτροπή για μάθε γνω¬ 
μοδότησή της. συντάσσει πρακτικό, το οποίο υποβάλλει στην 
αρμοδία υγειονομική υπηρεσία της Νομαρχίας. 

• Η απόφαση αυτή να δημοσιευθε·' στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

Πύργος. 27 Μαρτίου 1986 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 

ΤΡ. ΠΑΝΙΤ2ΑΣ 


3) Το γεωπόνο Παναγιώτη Χρίστου με βαθμό 5ο, ως 
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κων/νον Βαρζελιώτη με 
,4ο βαθμό, της. Δ/νσεως Γεωργίας Ν. Ηλείας. 

4) Τον πολ/κό μηχανικό. Αποστολόπουλο Δημήτριο με 
6ο βαθμό και αναπληρωτή του το Ζουμπάκη Παναγιώτη με 
6ο βαθμό, του Τμήματος Πολεοδομίας Ν. Ηλείας. 

5) Τον Κ,ωνστανταρόπουλο Νικόλαο με βαθμό Αστυνόμος 
|Β\ τακτικό μέλος και αναπληρωτή του τον Αστυνόμο Α. Α- 
λ εξ ανδ ρύπου λο Δημήτριο. του Τμήματος Τάξης της Αστυν. 
,Δ/νσης Ηλείας και για την περιοχή του Τμήματός των. 

6) : Τον Κυριακόπουλο Δ. Γεώργιον Αστυνόμο Α' και ανα¬ 
πληρωτή του τον Μπουλούκο Σπ. Δηρήτριον Υπαστυνόμο. του 
,Αστυν. Τμήματος Αμαλιάδας και για την περιοχή του Τμή¬ 
ματός των. 

71) Το Νάσιον Παναγιώτη Ανθ/μο. ν,ε αναπληρωτή του 
τον Αιρχιφύλακα Κυριακόζουλα Βασίλειον του Αστυνομικού 
Τμήματος Ανδραβίδας και για την περιοχή του Τμήματός 
των. 

8) Τον Υπαστυνόμο Γαραντζιώτή Παναγιώτη του Φωτ.. 
με αναπληρωτή του τον Αρχιφύλακα Φώτη Κων/νο του Ιωάν¬ 
νη του Αστυν, Τιμήματος Τάξης Ανδρίτσαινας και για την 
περιονό, του Τμήματός των. 

9) Τον υπαστυνόμο Παναγιωτόπουλο Χ,ρισηόφορο του Κων¬ 
σταντίνου. με αναπληρωτή του τον Ανθυπαστυνόμον Δοόζα 
Πέτρο του Χίαρ.άΙλαμ'του. που υπηρετούν στο Αίστιυν. Τ^ήμα 
■Τά£«ς Κρεστένων και· για τη: περιοχή του Τμήματός των. 

10) Τον Υπαστυνόυο Μαυρέλη Ιωάννη με αναπληρωτή 
του τον Ανθ/νόμο Σαλαμουρια 'Βων/νο τ,ου Αστυν. Τμΐήιματος 
,Βάρδας και για την περιοχή του Τμήματός των. 

Ιΐΐ) Τον Υπαστυνόκο Παππά Βασίλειο, με αναπληρωτή 
του τον Αρχιφύλακα Χρονόπουλο Βασίλειο, του Αστυν. Τμή¬ 
ματος Αρχ. Ολυμπίας και για την περ>οχή του Τμήματός 
των. 

12) ι Το Δ/τή Γαλιώτο Ευάγγελο του Α.Τ. Ζαχάρως, αε 
■αναπληρωτή του τον Αρχιφύλακα Μπάλτα Αθανάσιο, του 
Αστυν. Τμήματος Ζαχάρως και για την περιοχή του Τμή¬ 
ματός των. 

13) Το Δ/τή Μητρόπουλο Κων/νον του Α.Τ. Πελοπίου. 


Αριθ. ΕΙΣ 8782 


Τροποποίηση συστατικής πράξης ηου ΚΑΠΗ του Δήμου Αρ- 
χανών. Ν. Ηρακλείου, 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Έχοντας υπόΦη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 175 του II .Δ. 76/19'86, 
κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νομού με τίτλο ((Δημοτικός 
και Κοινοτικός: κώδικας» των ισχυουσων διατάξεων του Δη¬ 
μοτικού και Κοινοτικού Κώδικα όπως τροποποιηθηκαν /.α· 

συαπλ.ηρώθήκαν. , 

2 Τη 17377/12.7.1984 απόφασή μας για τη σύσταση 
Κέντρου Ανοικτής Προστασίας 1 Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) 
στίο Δήμο Αρχανών. που δημοσιεύ'θηκε στο ΦΈίΚ 551/9.8.84 

τεύχος Β'. , 

3". Τις 349/1985 και 96/1986 αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αρχανών με τις οποίες τροποποιείται- η 171/84 
όμοια αυτού, περί συστάσεως στο Δήμο, ιδίου Νομικού Προ¬ 
σώπου. με το όνομα «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιω¬ 
μένων·». ως προς τον αριθμό των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, αποφασίζουμε,: 

Τροποποιούμε τη 17377/12.7.84 απόφαση μας (ΦίΕΚ 
.551/9 8.84 τ'. Β') για τη σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου 
!Μ τ -ο όνου,α «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων» 
στο Δήμο Αρχανών ως προς την παράγραφο 4 η οποία αντι¬ 
καθίσταται ως εξής: 

«4. Το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δή- 
; μα>υ Αρχανών, διοικείται · από Διοικητικό Συμβούλιο που εχ»! 
επτά (7) μέλη και το απαρτίζουν: ι 

α) Ο εκίάστοτε Δήμαρχος ή βοηθός Δημάρχου που ορίζει 
ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος. 

β) Ένας (1) Δημοτικός Σύμβουλος, που ορίζεται με από¬ 
βαση του Δημοτικού Συμβουλίου. , _ 

γ)ι Ένα (1) αιρετό μέλος του Κέντρου Ανοικτής 11 ρο- 
__' 0*1 πιΛίί Ο V λύεται ανάμεσα στα μεληι του, 


με αναπληρωτή· του τον Αρχ/κα Π αν.αγιωτάρα Ζώη του 
Αστυν. Σταθμού Γουμέρ-ου. του Αστυν. Τμήματος Πελοπίου 
και για την περιοχή του Τμήματός των. 

1:4) Τον Υπαστυνόμο Ζαχαράκη Σπυρίδωνα τοι* Αστυν. 
Τμήματος Λεχαινών, με αναπληρωτή του το Σγούρδο Αλε- 
ξανδοο ΑνθΙ/μο και για την περιοχή του Τμήματός των. 

15) Από έναν Δημοτικό ή Κοινοτικό σύμβουλο της περιο¬ 
χήν που θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει η επιχείρηση. 

160 Από έναν εκπρόσωπον των οργανώσεων ^ων επιχειρή¬ 
σεων (συνεταιρισμού ή : συλλόγου) της περιοχής. 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο γιατρός υγιεινολόγος 
και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ή μη συμμετοχής 
σ’ αυτή, ο σε βαθμό ανώτερος υπάλληλος Α.Τ. κατηγορίας, 
που συμμετέχε'ϊ στην επιτροπή. 


αυτά. , ,-,. .. -ν» 

Ένας (1) Κοινωνικός Λειτουργάς, υπάλληλος του I- 

γείου Υγείας και Πρόνοιας που ορίζεται απο το Ύνουρ- 

αι>τό. , , 

ι Ένας (1) Δημότης που προτείνεται απο το Δήμαρχο 
ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναμεσα 
ιρόσωπα που ασχολούνται- με- τα ανθρωπιστικά επαγγελ- 

X. 

τ) Ένας (Γ) αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων στο 
■τρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων που εκλεγετα: 
το σύνολο των εργαζομένων σ’ αιίτ& , 

) Ένας (1) εκπρόσωπος των Συλλογών 1 Συνταξιούχων, 
θα ορίζεται από το Σύνδεσμο Πολίτικων Συνταξιούχων 
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Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη Δημο¬ 
τική χερίοδο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει αχό τα μέλη του τον 
Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα αυτού. 

Νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντα: όταν λή- 
'ξει η ·3ητεία των παλαιών ή όταν κατά τη διάρκεια της 
-θητείας κενωθεί -3<έϊη για ότίοιοϊήχοτε λόγο». 

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η 17377/12.7.84 
απόφασή μας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφτημ,ερίδα της Κυ¬ 
βερνήσεις. 

Ηράκλειο. 10 Απριλίου 1986 
Ο Νομάρχης 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΟΥΚΛΚΗΣ 


Αριθ. 4501 (23) 

Χορήγηση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας οδοντιατρείου στη 
Δουλγεράκη Μαρία του Ζαχαρία, στο Ν. Ηρακλείου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Με τη 4501/14.4.86 απόβαση του Νομάρχη Ηρακλείου, 
που· εκδόθτ;κε σύμφωνα με τις διατάζεις του- Β.Δ. 4)51/62. 
521/63. του Ν.Δ. 532/70, του Β.Δ. 707/70 και του ΒΔ. 
197/72, χορηγήθηκε άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας οδο¬ 
ντιατρείου στην οδοντίατρο Δουλγεράκη Μαρία ταυ Ζαχαρία, 
στο Δήμο Ηρακλείου οδός Άρβης και Μίνωος γωνία του Ν. 
Ηρακλείου υπό την επιστημονική ευθύνη της ίδιας. 

Ηράκλειο. 14 Απριλίου 1986 

Ο Νομάρχης 

ΜΑΝΟΛΗΣ ΛΟΥΚΑΚιΗΣ 


Αρι«. 6267 (24) 

Χορήγηση άδειας :ίρύσεως και λειτουργίας οδοντιατρείοι 
στον Καλέντη Βασίλειο του Εμμανουήλ. στο Ν. Ηρακλείου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Με την 6267/14.4.86 απόφαση ταυ Νομάρχη Ηρακλείου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάσεις του ΒΔ. 491/162, 
521/63. ταυ Ν.Δ, 532/70. ταυ Β.Δ.’ 707/70 και του ΒΛ. 
197/72, χορηγήθηκε άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας οδο¬ 
ντιατρείου στον οδοντίατρο Καλέντη Βασίλειο του Εμμανουήλ, 
στο Δήμο Ηρακλείου, οδός. 62 Μαρτύρων αριθ!. 49, ταυ Ν. 
Ηρακλείου, υπό την επιστημονική ευθύνη του ίδιου. 

Ηράκλειο. 14 Απριλίου 1986 

Ο Νομάρχης 

ΜΑΝΟΛΗΣ ΛΟΓΚΑΚΗΣ 


Αριθ. 6077 (25) 


Ανάκληση αδείας ιδρύσεως φαρμακείου της φαρμακοποιού 
Σταυίρούλας Δήμου—Μπελιβάνη. στο Ν. Ηράκλειου, 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Με -ην 6077/11.4.1986 απόφαση του _ Νομάρχη , Ηρα¬ 
κλείου. που εκδόθηκε σόυ,φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

5, 8 και 33 Ιτου Ν. 5607/1932, 16 Α.Ν. 972/1946, 1, 2 
και 9 Α.Ν. 517/68. Ν.Δ. 1015/71 και Ν. 328/76, ανα- 
κλήθηκο η άδεια ιδρύσεως φαρμακείου της φαρμακοποιού 


Σταυρούλας Δήμου — Μπελιβάνη στο Δήμο Ηρακλείου η 
οποία είχε χορηγηθεί με τη 19121/2.12.86 απόφασή μνας, 
λόγω μετοικήσεώς της. 

Ηράκλειο, 11 ! Απριλίου 1986 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντής 

ΜΙΧ. ΡΑΚΙΝΤΖΑΚΗΣ 


Αριθ. ΕΜ 1570 (26) 


Χορήγηση άδειας ασκήτεως επαγγέλματος μεσίτου αστικών 
συμβάσεων στον Αθανάσιο Γραφανάκη του Νικολάου, για 
την περιφέρεια του Πρωτοδικείου Βόλου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Με την ΕΜ. 1570/16.43986 απόφαση του Ν:|μάρχη Μα¬ 
γνησίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
308/76 «περί Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων», χορηγήθηκε 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μεσίτη αστικών συμβάσεων 
στον Αλαν όσιο Γραφανάκη του Νικολάου, κατοίκου Νέας Ιω¬ 
νίας — Βόλου, οδός Τραπεζούντος αριθ. 63, για την περι¬ 
φέρεια το<υ Πρωτοδικείου Βόλου. 

Βόλος. 16 Απριλίου 1986 

Ο Νομάρχης 

ΕΥΡ. ΚΑΦΑΝΤΛΡΒΣ 

Αριθ. 4375 ( 27)· 


Χορήγηση άδειας ιδρύσεις και λειτουργίας οδοντιατρείου 
στην οδοντίατρο Ευαγγελία Φάππ'α του Δημηιτρίου στο Δή¬ 
μο Βόλου, στο Νομό Μαγνησίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Με την 4375/15.4.86 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας, 
που εκτέθηκε σύμφωνα με τις .κείμενες διατάξεις, χορηγή¬ 
θηκε άδέιια ιδρύσεως και λειτουργίας οδοντιατρείου, στην 
οδοντίατρο Ευαγγελία Φάππα του Δημητρ ίου, στο Δήμο Βό¬ 
λου, οδός Αθαν. Διάκου 15. του Νομού Μαγνησίας., 

Βόλοη, 16 Απριλίου 1986 

Με εντολή Νομάρχη 
Η Διευθόντρί* 

Ε. ΜΟΝΑΧΟΥ 


Αριθ. 2946 (28) 

Κατάργηση νομικών προσώπων στο Δήμο Λιτοχώραυ 
Ν. Πιερίας. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ Π ΙΕΡΙΑΣ 

Με τη 2946/7.4.1286 απόφαση της Νομάρχου Π ιερέας, 
που εκδόθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 175 παρ. 5 
και την 8/1986 απόφαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Λιτόχω¬ 
ρου. καταογούνται τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Λιτοχώραυ: 
«Δημοτική Βιβλιοθήκη Λιτόχωρου» και «Δημοτική Φιλαρ¬ 
μονική Λιτοχώρου» που συστήθηκαν με το 875/65 Β.Δ. και 
τη 2949/7.2.83 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, αντί¬ 
στοιχα. και ενσωματώνονται στο νομικό πρόσωπο του Δήμου 
αυτού με το όνομα «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λιτοχώρου». 

Κατερίνη. 7 Απριλίου 1986 

Η Νομάρχης 
ΜΑΡΙΑ ΑΡΣΕΝΗ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 



